Karte des Deutschen Reiches. ‚ 


P. A. MI. 


193. Zempelburg. 


WUOIDLT 


=R 


are N mer 
ey 


a = Im 
A 


35° 30 


ne 
HABEN 


Druck 1912. 


Herausgegeben von der Rartogr: Abtheilung der Rönigl. Freuss. Landes Aufnahme 1877. 
/ Neue Ausgabe 1880. | 
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Einzihe Necktäge 9% 


Die Zahlen geben die absoluten Höhen über dem Spiegel des Meeres an, und 
sind in Metern ausgedrückt.100 Meter sind = 318.02 alte Preuss. Duod.-Fuss. 


Im Gradnetz der handesaufnahme liegt Greenwich 17'39'576 ö.v. Ferro. 


